- FHONOLA - Model, 895 - 630 - 5801-8303. — 
Istruzioui per II montaggio della funicella comando 
sintouia. 

Tag Hare un pezzo di fynicella della lunghezza dl mm 890 ; 
pass a re un capo di detta funicella attraverso il foro A delta 
puleggia, eseguendo poi un nodo afTestremita di ciascuno 
dei due capi. 














